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SieToenter  Abschuitt. cn 2/i + Ci 2 2/2 H-------
(1)
ai
c22 ?/2 H
n 2/n,
worin die chle Constanten sein sollen. Setzt man Merin versuchsweise
(2)             ^ = 0,1 &*,   2/2 = a2e7-*,   . . . yn = ane7-*,
so erhalt man aus (1)  zur Bestimmung der  Constanten . . . an, /I die Gleichungen
(C22 - ^)
an = 0,
= 0,
und wenn die Coiistanten aa, a2, ... an nicht alle gleich Null sein sollen, so muss, wenn wir zur Abkiirzung
11           ^5   cl 2)   • • •   Cl i
21>   C22          ^5   •••   C21
(4)
2,   ...   Cnn
setzen, A eine Wurzel der Gleicliung (5)                                      i(A) = 0
sein. Setzt man fur A eine Wurzel clieser Glcicliung ein, so kann man aus (3) die Verhaltnisse a^ : a2 : ••• : an bestimmen, wahrend ein gemeinscbaftliclier Factor h willkurlicll bleibt. Nun ist die Gleicliung (4) voin ntun Grade und hat n Wurzeln AA, /L2, . . . An, denen n Systeme der Constanten a^ a2, • . • «M entsprechen. Man erhalt claim die allgemeine Losung der DifFerential-gleicliungen (1) in der Form
yL = h( aL i &* 4- ^2 a, 2 e?'^ -| ---- 7^,^ aln e^91,
2, . • . lin
Avillkiirlichen Gonstanten sincl.gegeben sind. Fiir x = a ist y = 0, und wenn wir also den Fall der schwingenden Magnetnaclel im Auge behalten, so ist a der Zeitpunkt, wo y durch die Gleichgewiclitslage geht. Nelimen wir x> y als rechtwinklige Coordinate!! an, so wird y durch eine Sinuslinie dargestellt (Fig. 29).
